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6,7-100 

uapnnia  magna 
Water  Flea 

MOR 

s 

INC 

T  (100 -200) 
jjg/L 

MORT 

(1  -  3) 

u 

66.7  - 
967 

Daphnia  magna 

MOR 

s 

iNC 

26.7- 
93.3 

T  (50-  100)  ug/L 

Water  Flea 

MORT 

0-4) 

u 
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Daphnia  magna 

MOR 

S 

(NO 
3.7- 
93.3 

T  (50-100)  ug/L 

Water  Flea 

MORI 

(1  -4) 

U 

Daphnia  magna 

MOR 

S 

INC 

T  (50  -  500)  ug/L 

Water  Flea 

MORT 

(1  -5) 

U 

0-100 

Daphnia  magna 

MOR 

S 

INC 

T  (50  -  500)  ug/L 

Water  Flea 

MORT 

(1-5) 

U 

0-100 

Daphnia  magna 

MOR 

S 

INC 

T  (50  -  500)  ug/L 

Water  Flea 

MORT 

(1  ~  5) 

U 

0-  100 

Daphnia  magna 

MOR 

S 

INC 

T  (50  -  250)  ug/L 

- 

Water  Flea 

MORT 

(1  -5) 

U 

0  -  98  J 

Daphnia  magna 

MOR 

S 

INC 

T  (250  -  500) 
ug/L 

Water  Flea 

MORT 

(1  -5) 

U 

10-60 

Daphnia  magna 

MOR 

S 

INC 

T  (250  -  500) 
ug/L 

Water  Flea 

MORT 

(1  -5) 

U 

20  -  56.7 

Daphnia  magna 
Water  Flea 

MOR 

S'  I 

INC 

 ~ 

T  (50  -  500)  ug/L 

MORT 

(1  -7) 

U 

0-  10Q 

Daphnia  magna 

MOR  - 

S 

INC 

T(50  -  500)  ug/L 

Water  Flea 

MORT 

(1-7) 

U 

0-100 

Daphnia  magna  . 

MOR, 

S 

INC 

T  (50  -  500)  ug/L 

Water  Flea  . 

MORT 

(1^7) 

U 

0-100 

Daphnia  magna 

MOR 

S 

INC 

I  (Ol)  -  OUU }  ug/L 

Water  Fiea 

MORT 

(1  -7) 

U 

0-100 

Daphnia  magna 

MOR 

S 

INC 

6.7  - 
73.3 

T(5Q- 10)  ug/L 

Water  Fiea 

MORT 

(2-4) 

u 
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Spec^ScL  Name 

Endpoint 
BCF 

Effect 

Resp.  Site 

Exp.  Type 

Trend 

Sign  if. 

Sig. 
Level 

Cone  (ug/L) 

Spec,  Common 
Name 

Effect 
[  Meas. 

Exp.  Pur. 

Chem. 
AnaL 

Eff% 

AppL  Rate 

CAS  #/Chemical:  7440508  -  Copper   _ 

flriifttaraans   

Daphnia  magna 
Water  Fiea 

LC50 

MOR 

■■ 

s. 

T  65  (57  -  76) 

= 

MORT 

M 

Daphnia  magna 
Water  Flea 

.LC5Q.... 

MOR 

S 

T  54  ug/L 

MORT 

2  ; 

u 

Daphnia  magna 
Water  Fiea 

LC50 

MOR 

R 

iNC 

T  82  ug/L 

MORT 

3 

U 

Daphnia  magna 

LC50 

MOR 
MORT 

R 

INC 

T  84  ug/L 

Water  Flea 

3 

U 

Daphnia  magna 
Water  Flea 

LC50 

MOR/ 

s 

T  37  (33-42) 
ug/L 

MORT 

2 

M 

Daphnia  magna 

LC50 

MOR/ 
MORT 

S 

T  52  (46  -  60) 
jjcj/L 

Water  Fiea 

2 

M 

Daphnia  magna 
Water  Flea 

LOEC 

MOR 

R 

DEC 

<=0.05 

T  20  ug/L 

LIFE 

313 

L  u 

ASIG 

Daphnia  magna 

LOEC 

MOR 

R 

DEC 

<=0.05 

T  60  ug/L 

Water  Fiea 

LIFE 

(46.7  - 
88.5) 

U 

SiG 

Daphnia  magna 
Water  Flea 

LOEC 

MOR 

DEC 

T  15.00  ug/L 

SURV 

21 

Daphnia  magna 

NOEC 

MOR 
LIFE 

R 

INC 

<=0.05 

T  40  ug/L 

Water  Fiea 

(46.7  - 
88.5) 

U 

NOSIG 

Daphnia  magna 
Water  Flea 

NOEC 

MOR 
MORT_ 

1 

S 
U 

A=0.05 
NOSIG 

T  50  ug/L 

-89- 


Daphnia  magna 
Water  Flea 

NOEC 

MOR 

NEF 

T2.00  ug/L 

SURV 

21 

Daphnia  magna 

NR- 

MOR 

S 

T  100  ug/L 

Water  Flea 

LETH 

MORT 

21 

U 

100 

Daphnia  magna 

NR- 

MOR 

S 

INC 

T  100  ug/L 

Water  Flea 

LETH 

MORT 

1 

U 

100 

Daphnia  magna 
Water  Ffea 

NR- 

MOR 

S 

INC 

T  100  ug/L 

LETH 

MORT 

1 

U 

100 

Daphnia  magna 

NR- 

MOR 

S 

INC 

T  (100 -200) 

Water  Flea 

LETH 

MORT 

1 

u 

100 

ug/L 

Daphnia  magna 
Water  Flea 

NR- 

MOR 

s 

INC 

T  100  ug/L 

LETH 

MORT 

2 

u 

100 

Daphnia  magna 
Water  Flea 

NR- 

MOR 

s 

INC 

T  200  ug/L 

LETH 

MORT 

2 

u 

100 

Daphnia  magna 
Water  Flea 

NR- 

MOR 

s 

.II 

INC  | 

T  100  ug/L 

LETH 

MORT 

L  2 

u 

100 

— 

Daphnia  magna 

NR~ 

MOR 

s 

iNC 

T  500  ug/L 

Water  Flea 

LETH 

MORT 

2 

u 

100 

— 

Daphnia  magna 
Water  Flea 

NR- 

MOR 

s 

INC 

T  500  ug/L 

LETH 

MORT 

2 

u 

100 

™ 

Daphnia  magna 

NR- 

MOR 

s 

INC 

T  500  ug/L 

Water  FSea 

LETH 

MORT 

2 

u 

100 

= 

Daphnia  magna 

NR- 

MOR 

s 

iNC 

T  100  ug/L 

Water  Flea 

LETH 

MORT 

3 

u 

100 

Daphnia  magna 
Water  Flea 

NR™ 

MOR 

s 

INC 

T  500  ug/L 

LETH 

MORT 

3 

u 

100 

Daphnia  magna 
Water  Flea 

NR- 

MOR 

s 

INC 

T  100  ug/L 

LETH 

MORT 

4 

u 

100 

| — - 

Daphnia  magna 

NR- 

MOR 

s 

NEF 

T  100  ug/L 

Water  Flea 

ZERO 

MORT 

1 

u 

0 

Daphnia  magna 

NR- 

MOR 

s 

NEF 

T  100  ug/L 

Water  Flea 

ZERO 

MORT 

1 

u 

0 

- 

Daphnia  magna 

NR- 

MOR 

s 

NEF 

T  250  ug/L 

Water  Fiea 

ZERO 

MORT 

1 

u 

0 

Daphnia  magna 

NR- 

MOR 

s 

NEF 

T  50  ug/L 

Water  Flea 

ZERO 

MORT 

1 

u 

0 

Daphnia  magna 

NR- 

MOR 

s 

NEF 

T  50  ug/L 

Water  Fiea 

ZERO 

MORT 

2 

u 

0 
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